Społeczność Uniwersytetu Jagiellońskiego zawiadamia, że 17 października 1987 r. zmarł w wieku 63 lat 


WŁADYSŁAW 


CICHON 


doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie teorii wychowania, filozof, docent w Instytucie 
Pedagogiki UJ, były pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej, członek Komisji filo- 
zoficznej Krakowskiego Oddziału PAN, członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, 


odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 


W Zmarłym Uniwersytet Jagielloński traci wybitnego znawcę problematyki aksjologii pedagogicznej, 


znakomitego nauczyciela i przyjaciela młodzieży, człowieka wielkiej szlachetności. 


Pogrzeb odbędzie się w Borzęcie k/Myślenic dnia 22 października 1987 roku o godzinie 12.30. 
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